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सं. 118] नई दिल्‍ली, शुक्रवार, फरवरी 23, 2024/फाल्गुन 4, 1945 
No. 118] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 23, 2024/PHALGUNA 4, 1945 


भारतीय मानक ब्यूरो 
(उपभोक्ता मामले विभाग) 
अधिसूचना 


नई दिल्‍ली, 22 फ़रवरी, 2024 
संदर्भ: HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (807).--भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के 
उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है की जिन भारतीय मानकों के विवरण 
इसमें संलग्न अनूसूची के द्वितीय स्तंभ में दिये गये हैं, तीसरे स्तंभ में इंगित तिथि को स्थापित हो गये हैं| चौथे स्तंभ में दिये 
गये मानकों के विवरण, यदि कोई हो तो वे भी साथ-साथ लागू रहेंगे जब तक वे पाँचवें स्तंभ में इंगित तिथि को वापस लिए 
जाने हैं| 


अनुसूची 
| सं. स्थापित भारतीय मानकों की | प्रतिस्थापन तिथि | भारतीय मानकों, यदि | वापस होने की 
संख्या, वर्ष तथा शीर्षक वापस लिए जाने हैं, की तिथि 
संख्या, वर्ष तथा शीर्षक 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1 आई एस 4851 : 2024 15 फ़रवरी 2024 आई एस 4851 : 1987 | 15 मार्च 2024 
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नदी घाटी परियोजनाओं के नदी घाटी परियोजनाओं 3h 
यंत्रीकृत निर्माण में प्रयुक्त कंक्रीट की यंत्रीकृत निर्माण में प्रयुक्त 
इकाई दर का आंकलन -- प्रपत्र कंक्रीट की इकाई दर के 
(तीसरा पुनरीक्षण) आंकलन के लिए प्रपत्र 
(दूसरा पुनरीक्षण) 
2 आई एस 4852 : 2024 15 फ़रवरी 2024 | आई एस 4852 : 1987 | 15 मार्च 2024 
नदी घाटी परियोजनाओं के निर्माण नदी घाटी परियोजनाओं 
में प्रयुक्त अक्रमत रबल चिनाई की के निर्माण में प्रयुक्त 
इकाई दर का आंकलन -- प्रपत्र अक्रमत रबल चिनाई 
(तीसरा पुनरीक्षण) की इकाई दर के 
आंकलन के लिए प्रपत्र 
(दूसरा पुनरीक्षण) 
3 आई एस 18582 (भाग 6) : 2024 | 15 फ़रवरी 2024 लागू नहीं लागू नहीं 
आई एस ओ 11999-6 : 2016 
अग्निशामकों के लिए पीपीई -- 
संरचनाओं में होने वाली आग से 
लड़ते समय उच्च स्तर की गर्मी 
और/या लौ के संपर्क में आने वाले 
अग्निशामकों द्वारा उपयोग किए 
जाने वाले पीपीई के लिए परीक्षण 
पद्धतियाँ और आवश्यकताएँ 
भाग 6 जूते 
4 आई एस 18589 (भाग 6) : 2024 | 15 फ़रवरी 2024 लागू नहीं लागू नहीं 
आई एस ओ 16073-6 : 2021 
वाइल्डलैंड अग्निशमन व्यक्तिगत 
सुरक्षा उपकरण --- आवश्यकताएँ 
और परीक्षण पद्धतियाँ 
भाग 6 जूते 


पी. राजेश, वैज्ञानिक जी एवं उप महानिदेशक (आई टी एस, पी आर टी एवं टी एन एम) 
[विज्ञापन-ा/4/असा./772/2023-24] 


BUREAU OF INDIAN STANDARDS 
(Department of Consumer Affairs) 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 22nd February, 2024 


Ref: HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (807).—In pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of 
Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Indian standards, particulars of 
which are given in the second column of the schedule hereto annexed have been established on the date indicated 
against it in third column. The particulars of the standards, if any which are given in the fourth column shall also 
remain in force concurrently till they are withdrawn on the date indicated against them in the fifth column. 


[भाग ave 4] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


SCHEDULE 
SL. No., Year & Title of the Indian Date of No. , Year & Title of the Date of 
No. Standards Established Establishment Indian Standards to be withdrawal 
withdrawn, if any 
(1) (2) (3) (4) (5) 
IS 4851 : 2024 ‘ ee 
Estimating Unit Rate of Concrete Used Proterms tor Estiiaune Uo 
1 : 2०0 ९" a f River 15 February 2024 Rate of Concrete Used in 15 March 2024 
in Mechanized Construction of River : C : f 
है f Mechanized Construction o 
Valley Projects — Proforma Rives ; 
(Third Revision) vee a acs 
(Second Revision) 
15 February 2024 IS 4852 : 1987 
IS 4852 : 2024 Proforma for Estimating Unit 
Estimating Unit Rate of Random Rubble Rate of Random Rubble 
हु Masonry Used in Construction of River Masonry Used in a 
Valley Projects — Proforma Construction of River Valley 
(Third Revision) Projects 
(Second Revision) 
NA NA 
IS 18582 (Part 6) : 2024 15 February 2024 
ISO 11999-6 : 2016 
PPE for Firefighters — Test Methods 
3 and Requirements for PPE Used by 
Firefighters Who are at Risk of 
Exposure to High Levels of Heat and/or 
Flame While Fighting Fires Occuring in 
Structures 
Part 6 Footwear 
IS 18589 (Part 6) : 2024 15 February 2024 
ISO 16073-6 : 2021 
4 Wildland Firefighting Personal NA NA 


Protective Equipment — Requirements 
and Test Methods 
Part 6 Footwear 


P. RAJESH, Scientist G & DDG (ITS, PRT & TNM) 
[ADVT.-HI/4/Exty./772/2023-24] 
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